

PHONOLA (S. A. FIMI) • Mod. TSOI. Appareerhio portatile a transition. Gamma onde medie da 550 a 1620 kc/t. 
Media frequenza a 470 ke/s. Rivelazione con diodo al grrmanio OA70. Alimentazione a 6 volt. AMorbimcnto zenza sr- 

gnale 9 mA. Potenza d’uarita 200 milliwatt. 



















































































